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Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en 
Milieu over de reeks van incidenten bij de kerncentrale Tihange (ingezonden 
28 januari 2016). 

Vraag 1 

Bent u bekend met het bericht «Omstreden kernreactor Tihange opnieuw 
uitgevallen»»? 1 

Vraag 2 

Hoe schat u de veiligheidssituatie bij de kerncentrale bij Tihange in, nu de 
kerncentrale alweer is stilgelegd als gevolg van een lekkage, kort nadat de 
centrale in december al stil was gelegd vanwege duizenden scheurtjes in 
kernreactor 2? 

Vraag 3 

Kunt u een overzicht geven van de incidenten die zich de afgelopen drie jaar 
bij de kerncentrales Doel en Tihange hebben voorgedaan? 

Vraag 4 

Bent u bereid u aan te sluiten bij de juridische stappen die Maastricht en 
Aken gaan zetten? 2 Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5 

Welke ondersteuning kunt u Maastricht bieden in de juridische stappen tegen 
de Belgische kerncentrales? 

Vraag 6 

Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Belgische senator dat de Nederlandse 
zorgen «bangmakerij en stemmingmakerij» zijn? 3 

Vraag 7 

Hoe veilig zijn de kerncentrales van Tihange en Doel volgens u? 


1 http://www.nu.nl/buitenland/4202959/omstreden-kernreactor-tihange-opnieuw-uitgevallen.html 

2 http://www.1limburg.nl/maastricht-en-aken-pakken-tihange-juridisch-aan 

3 http://www.1limburg.nl/belgisch-senator-procedure-tegen-tihange-zinloos7contextBdefault 
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